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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Π0ΛΕ0Δ0ΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 304 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 

Δήμου Αράχωβας (Ν. Βοιωτίας) και επιβολή προκηπίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1,2 και 6), 154 και 
160 (παρ. 1, 2) του από 14-7-1999 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ' 580). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25 (παρ. 9β) και 20 (παρ. 2) 
του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων 
και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124), όπως 
η παρ. 2 του άρθρου 20 συμπληρώθηκε με τη παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης και άλλες δια¬ 
τάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 308). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98). 

4. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β' 2234). 

5. Τις υπ’ αρ. 1834/2001, 2334/2001, 459/2002, 25/2003 και 
26/2003 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

6. Τις 216/2004, 242/2004, 20/2007 και 140/2007 γνωμοδο¬ 
τήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αράχωβας. 

7. Τις υπ’ αρ. 4/2005, 65/2005, 286/2005 και 106/2009 γνω¬ 
μοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικι¬ 
σμού και Περιβάλλοντος. 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α. 

9. Τις υπ’ αρ. 215/2006 και 62/2010 γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου της Επικράτειας με πρόταση της Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του οικισμού Αράχωβας του Δήμου Αράχωβας (Ν. 
Βοιωτίας), που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός οικι¬ 
σμός με το από 21.7.1978 π.δ/γμα (Δ' 480) και ειδικότερα στα 
Ο.Τ. 3,5,10 και 108 με τη μετατροπή τμημάτων κοινοχρήστων 
χώρων σε οικοδομήσιμους και την έγκριση πεζοδρόμων, 
όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα τρία (3) σχετικά 
πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:100 και 1:200 που 


28 Ιουλίου 2010 

θεωρήθηκαν απο τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπο- 
γραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αρ. 20656/2010 πράξη του 
και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται 
με το παρόν διάταγμα. 

Άρθρο 2 

Στο πρόσωπο του οικοπέδου, οικοδομημένου ή μη που 
βρίσκεται στο Ο.Τ.5 το οποίο τροποποιείται με το προη¬ 
γούμενο άρθρο, επιβάλλονται προκήπια πλάτους τεσσάρων 
(4) μέτρων, μεταβλητό πλάτους από μηδέν μέχρι τρία (0-3) 
μέτρα και απόληξη προκηπίου, όπως φαίνεται στο αντί¬ 
στοιχο διάγραμμα του άρθρου 1. 

Άρθρο 3 

Στις μετατρεπόμενες σε οικοδομήσιμους χώρους ιδιοκτη¬ 
σίες του άρθρου 1 του παρόντος επιβάλλεται εισφορά σε 
γη, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και απει¬ 
κονίζεται στα διαγράμματα του άρθρου 1. 


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΟΤ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΕ ΓΗ 
σε τ.μ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΕΙΣΦΟ¬ 
ΡΑΣ ΣΕ ΓΗ 

Σπυρίδων Κομνάς 

3 

15,00 

ΕΛ'ΡΠΕ 

Ευαγγελία Μπέλλου 

3 

12,45 

Λ'Μ'Σ Ρ Α' 

Νικόλαος Πλήτσος 

3 

24,01 

ΝΚε' ΔΕΠΟΞΝ 

Ασημίνα Γουναρίδου 

108 

5,68 

ΒΓΔΥΤΒ 

Στέλλα Γαμβρούλη και 
Μαρία Γαμβρούλη 

10 

3 

16,04 

βιι'ε'Κ β 


Άρθρο 4 


Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του από 21.7.1978 π.δ/τος (Δ'480). 

Άρθρο 5 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ 


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ο.Τ. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ Μ2 

ΣΕΜ2 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ Μ2 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΚΟΜΝΛΣ 

3 

1834/2001 

150.00 

15.00 

135.00 

ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ 

ΜΠΕΛΛΟΥ 

3 

2334/2001 

124.50 

12.45 

112.05 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΛΗΤΣΟΣ 

3 

26/2003 

240.11 

24.01 

216.10 

ΣΤΕΛΛΑ 

10 


160.43 

16.04 

144.39 

ΓΛΜΒΡΟΥΛΙΙ & 

26/2003 

+160.48 


+160.48 

ΜΑΡΙΑ 

ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ 

3 


320.91 


304.87 


4259860 


4259840 


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ “87 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Κ* ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 


Α/Α 

X 

Υ 

τ 

375866.823 

4259852 994 

υ 

375868.953 

4259851.360 

9 

375867.653 

4259848.291 

X 

375860.402 

4259840.977 

Υ 

375864.955 

4259832.840 

Η 

375855.900 

4259825.965 

ζ 

375864.801 

4259809.375 

Λ 

375869.349 

4259800.898 

Μ 

375873.897 

4259792.421 

Σ 

375881.845 

4259797.497 

Ρ 

375878.611 

4259806.745 

Π 

375874.450 

4259817.579 

ο 

375870.669 

4259827.504 

Η 

375867.854 

4259826.665 

Ν 

375865.624 

4259830.920 

Λ 

375870.889 

4259850.802 

α 

375869 344 

4259847.156 

| 

375863.066 

4259840.824 

»· 

375869.806 

4259828.779 

Δ 

375871 434 

4259829.321 

θ 

375876.297 

4259830.890 

Β 

375891.938 

4259832.032 


4259780 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
έγινε σμίκρυνση,κατά ττοσοστό 38 % 



1 

η 

Γ' 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 


κν< ΡτΜοΐΡΜΰΥΜίΟ&γ Γϊ) 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

αριο πραϊεοΣ: ...Μ...2ύ.ά5£../ΐΟ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΙΟ Λ I ιαΤΑΓΜΑ ΛΕΝ Ζ^ΛΟ&αΟΟΐφαα... 
700... ΪΧΟ &.. . 7. . 47*·.. Υβοτ . άό^Οί/ 

Α)·ρ·άχαιβαο'οΜί/ίΛύ) . να*. βαβόορο - 
ΜφΧ/ΟίΛ .._.:_..... . 


ΑΘΗΝΑ. 30/0. 

Ο Α/ϋΤΗί. 


7. 7/4 */λ /4 ΧοσοΥ*ΟΪ—. 


Αρ. Φοκ. 33//ο 
σχ 3 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 


ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 


ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
(ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ) 
ΣΤΟ 0.Τ:05 


ΙΣΧΥΟΥΧΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΑΤΑΡΓΏΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 


ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/200 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΑΛ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

Ο καθορισμός οικοδομικών 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



'ΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Δ/78 & ΦΕΚ 167Δ/83 

ΕΛ 

β: 7-100 
«ση: 5-50 
80% 

1.60, Υγος: 7.00 η (Ζώνη 10.00 μ.) 

I#) 

>ίΒΑΑΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΕΣ. 
(Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α)*56.81 τ.μ. 
*ρ(Β-Γ-Δ-Υ-Τ-Β)·5.68 τ.μ. 
β(Α-Ε-Υ-Τ-Α>*51.13 τ.μ. 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ 

ΙΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν3212Λ» 
(Β-Γ-ΔγΥ-Τ-Β)«5.68Μ2 

ΑΠΟΦΔΣΗΑΕΛ. 

26/2003 


ΝΓΓΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ 


ΙΑ 

X 

Υ 



376509.112 

4259832.814 


ί 

376514.083 

4259840.136 



376515.083 

4259840.166 



376518.975 

4259837.623 


ι 

376516.124 

4259829.882 


Γ 

376513.643 

4259839.488 


( 

376518.705 

4259836.889 



£ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ 


ΒΑΔΟΝ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

3ΠΕΔΟΥ 

ΣΕΜ2 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΕΜ2 


ΣΕΜ2 

6.81 

5.68 

51.13 


ΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

οκών γραμμών έγινε βάσει των συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. "87 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤ ' ΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΛΟ. ΓΜΞΜΧ: _Ι..._£θ£&€./*0 .. 

ΙΥΝΟΔίΥΕΙ ΓΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 0£Π Τ//00000/>ΐα^..ΤοΛ 
ζ &£^/ιϊ *αυ..../ν^Τ^.αχ...Τα+2χ}^ιαΐΛ Λχτ'Χαβ^ 
ΙΛ£ο,α*,:οΓ() .*·α, .. . 1 


ΑΘΗΝΑ. .Ζ&^ΟΜ'ΟΛ*.. 20/α. 

ο Δ/μΙ/7Μ. 


Γ/ή -/Λ/ή ϊοττο γ* ο± 


Α/> Φοκ β3/ΐθ 

σχ. 3 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 


ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 


ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
(ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ) 
ΣΤΟ Ο.Τ: 108 


ΚΧΥΟΥΙΛ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 4 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 4 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΡΟΤΈΙΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 


ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/100 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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